PHONOLA - Mod. 575 
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PHONOLA RADIO • Mod. 575 - Onde medic suddivise: da 330 a 600 ra, e da 190 a 350 m, poi da 26 a 54 m e da 13 a 27 m. Media 
frequenza: 470 kc/s. Potenza d'uecita circa 4 W. Conaumo 70 W circa. Produzione 1946. 





























































































































































